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Anuncio - lunes 05 de octubre de 2026



Desistimiento de la solicitud de autorización
administrativa previa para el proyecto de planta de almacenamiento
Solanetas, de 80 MW de potencia instalada y su infraestructura de
evacuación, en la provincia de Huesca, con archivo del expediente
ALM-025.

Resolución por la que se acepta el
desistimiento formulado por Growth Aspirations, S.L. de la
solicitud de autorización administrativa previa para el proyecto de
planta de almacenamiento Solanetas, de 80 MW de potencia instalada
y su infraestructura de evacuación, en la provincia de Huesca,
acordando el archivo del expediente ALM-025.



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-8e2642c.pdf
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